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はじめに 


このたびは、 NEC の Express 5800シリーズサーバ•ワークスァーションをお買い求めいただき、 
まことにありがとうございます。 

Exp 「 ess 5800 シリーズサーバ • ワークステーションに添付されている 「Global Array Manager 
Client 」 は 、 Global Array Manager Server と連携して本体が持つ機能をさらに拡張しクライアン 
トサーバシステムでの信頼性を強化するものです。 


本書では、 Express 5800シリーズにおける Mylex ディスクアレイコント□—ラを〇 S 上で管理•保 
守する Global Array Manager の Client ソフトウェアについて説明します。 

Global Array Manager Client のインストールや環境設定、アンインストールを行う場合にご利用 
ください。 

本書での内容は 、 Windows 2000や Windows NT、Windows 95/98/ Me の機能や操作方法につ 
いて十分に理解されている方を対象に説明しています 。 Windows 2000や Windows NT 、 Win ¬ 
dows 95/98/ Me に関する操作や不明点については、各〇 S のオンラインヘルプなどを参照してく 
ださい。 



ヒント 


• 本体添付の「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - R 〇 M のディレクトリ 
「 ¥ ESMPRO ¥ JP ¥ l 386¥ GAM 2 j にある「 readme . txt 」 には、本書やオンラインヘルプに記載されて 
いない追加情報や最新情報が記載されています。 

• Global Array Manager を使用する際は、ディスクアレイコントローラのマニュアルもご覧ください〇 


オプションのディスクアレイコントローラを使用しているときは、ディスクアレイコントローラに 
添付されている説明書もご覧ください。また、ディスクアレイコントローラに添付されている Glo ¬ 
bal Array Manager を使用するときは、 オプションボードに添付されているマニュアル類(セット 
アップカード、セットアップ補足手順書など)をご覧になり、オプションボードに添付されている 
Global Array Manager を使用して問題がないことを確認した上で使用してください。 


本文中の記号について 

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。 


□ ユーティリティや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点 
を示します。 



チェック 


ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要がある点を示します。 



ヒント 


知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 
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ソフトウヱア使用条件 


添付の CD - R 〇 M 内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお 
読みになり、その内容についてご確認ならびにご承諸ください。 


ユーザーサポートについて 

ソフトウェアに関する不明点や問い合わせは別冊の「ユーザーズガイド」に記載されている保守サー 
ビスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますの 
でご利用ください。 


http://express58O0.com/ 

『58番街』：製品情報、 Q & A など最新 Express 情報満載！ 


http://www.fielding.co.jp/ 

NEC フイールディング(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの 
情報をご紹介しています。 
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概要 


Global Array Manager (以下 「 GAM 」 と呼ぶ)は、 Mylex ディスクアレイコント□—ラ（以下「アレイ 
コントローラ」と呼ぶ）とそのアレイコントローラが制御しているディスクアレイシステムのコン 
フィグレーシヨン、イニシャライズ、管理、モニタリング、メンテナンスを行うためのクライアン 
卜/サーバアプリケーシヨンです。 


Global Array Manager について 


GAM は、 Express 5800シリーズ上で動作する GAM Server と、管理コンピュータ上で動作する 

GAM Client から構成されます。本書では GAM Client について説明します。 

GAM Server :アレイコントローラを取り付けている Express 5800シリーズ上で動作し、 
GAM Client からの管理を実現します 。 GAM Server には Express 580〇シ 
リーズ本体にインストールされている〇 S に合わせて 「Windows 2000版」と 
「Windows NT 版」があります。 

GAM Client : GUI により 、 GAM Server が動作している Express 5800シリーズ上のアレイ 
コン ト ローラをローカル またはネット ワーク 経由で管理 コンピュータ 
(Windows 2000, Windows 95/98/ Me 、 または Windows NT 4 .0) から管 
理します。 
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主な機能について 


GAM には3つの機能があります。 

• コンフィグレーション機能 

ディスクアレイの設定（コンフィグレーション)や再コンフィグレーションを RAID Assist を使つ 
て容易に行うことができます。 

• モニタリング機能 

GAM Server は、ディスクアレイの状況および資源の利用状況についての情報を収集して、 
GAM Client に通知します。 

GAM Client は、これらの情報を監視（モニタリング）し、その内容をグラフィックで表示しま 
す。 

イベントやエラーはログとして決められたファイルに登録されます。また、 ESMPR 〇と連携す 
ることで通報を行うこともできます。 

• メンテナンス機能 

GAM Client は、ディスクアレイシステムを GUI で管理、メンテナンスします。動作中のディス 
クアレイからハードディスクを取り外す（八ードディスクの切り離しあるいはオフライン）、 
ハードディスクのリビルド、ホットスペアの選択、ディスクアレイの初期化などを行うことが 
できます。 

GAM Server は、 GAM Client から指示された命令を実行します。 
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インスト ー ルの前に 


ここでは GAM をインストールする前に知っておいていただきたい事柄について説明します。 


動作環境 (GAM Client 3.04) 


GAM Client が動作するために必要な環境について説明します。 



ヒント 


GAM Server と GAM Client の組み合わせについては付録を参照してくださし 、0 


• 八ードウエア 


—本体 


メモリ 


-ハードディスクの空き容量 


Express 5800シリーズ 
PC 98 -NX シリーズ 
PC - 9800シリーズ 
PC/AT 互換機 

〇 S の動作に必要なメモリ +4 MB 以上 (OS の動作に必 
要なメモリ+1 6 MB 以上を推奨します） 

8 MB 以上 （ 1 6 MB 以上のディスク空き容量があるこ 
とを推奨します。インストール時にはさらに 4 MBU 
上のディスク空き容量が必要です） 


• ソフトウェア 

— Microsoft Windows 2000 
— Microsoft Windows NT 4.0 
— Microsoft Windows Me 
— Microsoft Windows 98 
— Microsoft Windows 95 


ESMPR 〇と連携させるときは、次のソフトウェアが必要です。 
— ESMPRO/ServerManager Version 3.8 以降 


• 対応する GAM Server 


— GAM Server 3.04 
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インストールやセットアップをする前に必要な準備について説明します。 

GAM Client をインストールするときは、次に示す準備をしておく必要があります。 

• Administrators グループで□グオンされていること （Windows 2000、および Windows NT の 
場合)。 

• TCP / IP の設定が終了していること0 

• ESMPR 〇/36「ソ6「1\/^396「のインストールが完了していること （ ESMPR 〇との連携を行う場合 
のみ）。 

• マウス、またはその他のポインティングデバイスが使えること。 
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インスト ー ル 


GAM Client をインストールします。 



ヒント 


• 購入時の Express5800 シリーズに GAM Client がすでにインストールされている場合（カスタム 
インストールモデル）に ESMPR 〇 /ServerManager を追加インストールすると、後述の環境設 
定が必要です。 

• あらかじめインストールされている GAM Client の出荷時の設定値を巻末の付録にまとめてい 
ます。ご確認ください。 


インス I ル 


GAM Client のインストールは、本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - R 〇 M を使用しま 
す。次の手順に従って GAM Client をインス I -ールしてください。 


7 インストールするコンピュータの電源を ON にして 、 Windows 2000 、 Windows 

95/98/ Me 、 または Windows NT を起動する。 

こ? 本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - ROM をドライブにセツトする。 


マスター コント ロールメニューが 表示されます。 
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[ソフトウェアのセットアップ]— 
[ ESMPRO ] の順にクリックする。 


ESMPR 〇セツトアップのメインメ 
ニューダイアログボックスが表示され 
ます。 



ヒント 


マスタ_コントロ_ルメニュー 
上で右クリックしても メニュー 
が表示されます。 



4 「関連ユーティリティメニューへ」をクリックする。 

[関連ユーテイリテイメニュー]ダイア□グボックスが表示されます。 


Global Array Manager Client 5 























5 


[Global Array Manager] をクリックする。 


[セツトアップオプションの選択]ダイアログボックスが表示されます。 


£? [GAM Client インス I ル]を選び、 
[次へ]ポタンをクリックする。 
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オリジナル （ Mylex ) の GAM Client イ 
ンストーラが起動されます。 



ヒント 


GAM Client 3.04 を他のバー 
ジヨンの GAM Client と混在して 
使用する場合はインストール先 
ディレクトリが重複しないよう 
に設定してください。 


インストル先ディレクトリの指定 



はトレ撕欠のデイレクトリに⑽叫祕ンス 



偽は笵衿！:猬 ISI 浩驟 f 


インストール先ディレクトリー 

C：¥Program Fi I es¥My I ex¥GAM Client 争照 ( B )■ J 


< 戻る(6)_[^炉ぐ项） > j キャン tz ル | 


[Global Array Manager [ x . xx ] の 
環境設定を行います。 ] チェックポッ 
クスをオンにして、[終了]ポタンをク 
リックする。 

Global Array Manager のコンフイグ 
ウイザード(環境設定ツール)が起動し 
ます。 

コンフイグウイザードが起動されてが 
らしばらくすると、コンフイグウイ 
ザードによる環境設定が完了し、[環 
境設定の完了]ダイアログボックスが 
表示されます。 




ヒント 


チェックボックスをオフにして[終了]ボタンをクリックすると GAM Client のインス 
卜ールが終了します。 

GAM Client のインストール先のディレクトリ内の 「Configwz.exe」 を起動することによ 
り、コンフイグウイザードでの環境設定を行うことができます （8 ページの「環境設定」 
を参照してくださし、）。 
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[終了]ポタンをクリックする。 


_境設定の完了 


GAM Client のインス I -ールが終了し 
ます。 


以上で GAM Client のインス!-ールが完了しました。この後の「環境設定」を参照して、環境設定を 
行ってください。 
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環境設定 


• ESMPRO と連携するための環境設定 

GAM Client は、 ESMPR 〇と連携させることで、 ESMPR 〇の統合ビューァのメニューから 
GAM Client を起動できるようになります。 

圜 

ヒント 


ESMPRO と連携するための環境設定は、次の場合に行ってください。 

• GAMClient のインストール時に環境設定を行わなかったとき。 

• ESMPRO / ServerManager を GAM Client の後にインストールしたとき。 


GAM Client と ESMPR 〇を連携させるための環境設定をするときは 、 Global Array Manager 
の環境設定を行ラためのプログラム「コンフィグウィザード」を使用します。コンフィグウィ 
ザードは 、 GAM Client のインストール先ディレクトリにある 「 configwz . exe 」 を起動すると、 
ESMPR 〇と連携するための環境設定を自動的に行います。 

• シヨートカツトの作成についてく Windows NT 4.0 、 Windows 95/98のみ〉 

通常は、プログラムメニューから GAM Client を起動してください。 

新たに GAM Client のショートカツトを作成するときは、プ□グラムメニューにあるショート 
カツトをコピーしてご使用ください。 

エクスプローラ等から GAM Client のショートカツトを作成したときは、ショートカツトのプロ 
パティを次のように修正してご使用ください。 

リンク先の内容： 

くインストールパス >¥ winact.exe / file =< インストールパス >¥ gam 2 cl.act 


例) 


(変更前） 

" C:¥Program Files ¥ Mylex¥GAM Client ¥ GAM 2 CL . EXE " 

(変更後） 

" C:¥Program Files ¥ Mylex¥GAM Client ¥ winact . exe " / file = C:¥Program Files 

¥ Mylex¥GAM Client ¥ gam 2 cl.act 


アイコンのファイル名： 

くインストールパス >¥ gam 2 cl.ico 
例） 

(変更前） 

n C:¥Program Files ¥ Mylex¥GAM Client ¥ GAM 2 CL . EXE " 
(変更後） 

" C:¥Program Files ¥ Mylex¥GAM Client ¥ gam 2 cl . ico " 
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アンインスト ー ル 


GAM Client のアンインストール方法について説明します。 


GAM Client のアンインストールは、本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - R 〇 M を使用 
します。次の手順に従って GAM Client をアンインストールしてください。 

1 アンインストールするコンピュータの電源を ON にして 、 Windows 95/98/ Me 、 また 

は Windows 2000 、 Windows NT を起動する。 

^ 本体添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 と書かれた CD - ROM をドライブにセツトする。 


マスター コント ロールメニューが 表示されます。 
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[ソフトウェアのセットアップ]— 
[ ESMPR 0] の順にクリックする。 

ESMPR 〇セツトアップのメインメ 
ニューダイアログボックスが表示され 
ます。 



ヒント 


マスタ_コントロ_ルメニュー 
上で右クリックしても メニュー 
が表示されます。 



4 「関連ユーティリティメニューへ」をクリックする。 


[関連ユーティリティメニュー]ダイア□グボックスが表示されます。 
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[Global Array Manager ] をクリックする 0 


[セツトアップオプションの選択]ダイア□グボックスが表示されます。 
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[GAM Client アンインストール]を選 
択し、[次へ]ポタンをクリックする。 


モットアップオゴシヨンの逞択 


オリジナル （ Mylex ) の GAM Client ア 
ンインストーラが起動されます。 



-_|[) 欠ベ， . 〉 ^ キャンせ <1 レ | 


[はい]ポタンをクリックする。 

[Remove Shared File ?] ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

[Yes To AN ] ポタンをクリックする 0 

[Remove Shared File ?] ダイアログ 
ボックスが表示されます。 


[はい]ポタンをクリックする。 

アンインストールを開始します。 
画面には [Remove Programs From 
Your Computer ] ダイアログボックス 
が表示されます。 



The system indicates that the following shared file is no longer used by any 
programs. If any programs are still using this file and it is removed those 
programs may not function. Are you sure you want lo remove the shared file? 

Leaving this file will not harm your system. If you are not sure what lo do, it is 
suggested that you choose to not remove this shared component. 


File name: |SS32X25.0CX 

Located in: |CAProgram Files\Mylex\GAM Clienl\ 




Jio I No to All 


令 


You have chosen to re mo components 

are no longer being some pr 

still require any of iles. Are y^ksure you w 

f 謹 翌:ゾ ぃぇ吵 I 


[ OK ] ポタンをクリックする。 

アンインストーラが終了し、[セット 
アップ完了]ダイアログボックスが表 
示されます。 


〇] 



unlnslallShield will remove the software 'Mylex GAM Client 
v2.11' from your computer. Please wait while each of the 
following components is removed... 

〆 Shared program files... 

✓ Standard program files... 

〆 Folder items... 

〆 Program folders... 

〆 Program directories... 

^ Program registry entries … 


Uninstall completed. Some elements could not be 
removed. You should manually remove items related to 
Ihe application. 






















































7 7 [終了]ポタンをクリックする。 


以上で GAM Client のアンインス I -ールは終了です。 
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付録 


インス I ル済みの GAM Client の設定値 

購入時に GAM Client がすでにインストールされている場合(カスタムインス I -ールモデルの場合）、 
GAM Client は次の設定値でインストールされています。 


パラメータの項目 

設定値 

GAM Client のインストール 
ディレクトリ 

96windir96..¥ D rogram File¥Vlylex¥3AM Client 


GAM Server と GAM Client の組み合わせについて 


GAM Server 

GAM Client * 1 * 2 

バージヨン 2 . 11 

バージヨン 2. 15 

バージヨン 3.04 

Windows 2000/ 
Windows NT 版 

パージョン 3.04 

動作しません 

動作しません 

動作可能 

パージョン 22 〇 

動作可能* 3 

動作可能 

動作しません 

バージョン 2. 11 

動作可能 

動作しません 

動作しません 


*1GAM Client 3.04 以外は同ーマシンに複数の GAM Client をインストールしないでくださ 
い (GAM Client 3.04 のみ、他のパージョンの GAM Client と同ーマシンに混在してインス 
卜ールが可能です）。なお、 GAM Client 3.04 と他のパージョンの GAM Client を同ーマ 
シンにインストールした場合、 ESMPRO/ServerManager と連携が行える GAM Clint は 
どちらか一方になります。 

*2 GAM Client のバージョンは [HELP] メニューの [About Global Array Manager] で確認で 
きます。 

*3 GAM Client 2.11 では N8503-43/44/49 のボード名称 (DAC 11 64P/DAC960PTL) 

が GAM Client のコントローラセレクションボックスに表示されません。 
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